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Ottobre 2015 
Ottobre caldo e piovoso 


Il mese in sintesi © Il mese si apre con Bora sostenuta sul- 20 °C (con punte di 23 °C), ma il pene- 
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Dal 1 al 3 bora e pioggia. Il 4 
forti temporali 


Il 7 nuovo peggioramento e il 
9 la bora tocca i 120 km/h 


Il 13 piogge intense e allaga- 
menti 


Il 16 nevicata oltre i 1200 m 


Dal 20 al 27 tempo asciutto e 
temperature >20 °C 


28 e 29 le ultime leggere 
piogge 


@ Fig. 1- 17 ottobre 2015: vista vers 
precedente ci regala un panorama di inizio autunno di grande bellezza.(Foto A. Villani) 


la costa e cielo nuvoloso e il giorno 3 si 
osservano anche delle piogge per una 
depressione presente sul Nord-Italia. 
Tale depressione condiziona il tempo 
anche la mattina del giorno successivo, 
il 4, con il verificarsi di ulteriori piogge e 
dopo un breve miglioramento già in se- 
rata, segue un ulteriore peggioramento. 
La causa è l’entrata di aria fredda pro- 
veniente nord-ovest, che genera una 
linea di temporali in spostamento lungo 
tutto il territorio regionale. 

Il giorno successivo il tempo è bello, 
salvo qualche nube al mattino. La tre- 
gua però dura poco: il 7 il cielo risulta 
coperto e si verificano delle piogge 
sparse che proseguiranno poi, in un 
regime di tempo incerto, anche il giorno 
SUCCESSIVO. 

Il 9 sulla regione si ha cielo poco nuvo- 
loso e temperature massime ben oltre i 
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trare di un fronte freddo nel nord-Africa 
forma sul Mediterraneo una depressio- 
ne, che fa affluire in quota sull'Italia 
delle correnti calde. Il giorno 10 il mi- 
nimo depressionario si approfondisce, 
sulla Penisola e sulla regione affluisco- 
no ad alta quota correnti mediterranee 
miti e umide che determinano nuvolosi- 
tà variabile. Nei bassi strati soffia Bora 
con raffiche che a Trieste, verso sera, 
toccano i 120 km/h. Nel corso della 
nottata la depressione passa sull 
Adriatico per spostarsi sui Balcani; si 
hanno così deboli piogge a est e con- 
temporaneamente un improvviso cedi- 
mento della Bora: durante la notte in un 
paio d'ore a Trieste le raffiche scendo- 
no da oltre 100 Km/h a solo 50 Km/h. 

Il giorno 11 si ha variabilità con piogge 
solo sul Tarvisiano (circa 15 mm). 


o nord— ovest da malga Tuglia (Forni Avoltri - UD). La nevicata del giorno 
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Il 12 un promontorio anticiclonico in quota riporta 
stabilità anche se rimangono delle locali nubi basse 
tra pianura e Prealpi. 

Il 13 la discesa di una depressione fredda dal Nord—- 
Europa verso le Alpi occidentali fa affluire sulla no- 
stra regione correnti da sud-ovest in quota e di Sci- 
rocco al suolo con conseguenti piogge da abbondan- 
ti ad intense. Il giorno dopo questa depressione 
fredda entra nel Mediterraneo e il maltempo sulla re- 
gione continua con ulteriori piogge intense. In molte 
località il cumulato si avvicina o supera i 100 mm, e 
molti terreni in pianura risultano allagati. Gradata- 
mente il sistema depressionario si sposta sull'Italia 
peninsulare e il fronte passa definitivamente al mat- 
tino del 15. 

Il giorno successivo l’aria fredda ancora presente in 
quota (-25°C a 5500 m) dà origine a dei rovesci e 
temporali: sui monti si verificano delle nevicate oltre i 
1200 m. 

Dal 17 la situazione si fa più stabile con l’attenuarsi 
della depressione e rimane aria più fresca e secca 
nei bassi strati. 

Il giorno 18 la depressione si trova poco a nord delle 
Alpi e fa affluire sulla regione correnti occidentali ri- 
portano che riportano variabilità. 

Il giorno successivo questa depressione, rinvigorita 
ad alta quota da aria decisamente fredda per la sta- 
gione, scende dal versante nord delle Alpi al Medi- 
terraneo. 
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Conseguentemente sulla regione al mattino si hanno 
piogge moderate e nel pomeriggio anche dei rovesci 
e temporali con isolate grandinate. 

Dopo una notte serena il 20 mattina la temperatura 
in pianura scende a soli 2/4 °C positivi, mentre in 
montagna si va localmente sottozero. Nella libera 
atmosfera lo zero termico scende sotto i 2000 m. 

Dal 20 al 25 prevalgono correnti settentrionali sec- 
che e Bora sull’alto Adriatico, il tempo è bello e 
l'escursione termica in pianura risulta molto marcata 
(2/5-16/18°C). Anche dal 25 al 27 si ha ancora bel 
tempo ma con aria più mite che porta le massime ol- 
tre i 20°C in pianura. 

Tra il 28 e il 29 una saccatura atlantica porta due 
fronti successivi sulla regione: il primo determina 
piogge moderate, il secondo forma una depressione 
sul centro Italia, con richiamo d’aria umida da sud in 
quota e di Bora al suolo: le piogge risultano perciò 
più abbondanti. 

Negli ultimi giorni del mese rimonta l’anticiclone, con 
correnti da nord-est, si ha bel tempo e Bora sulla co- 
sta. 

Il mese si chiude quindi con temperatura media nella 
norma e una terza decade decisamente più bella 
della norma, dato che vi sono 9 giorni di sole pieno e 
solo 2 con pioggia; il tutto con umidità relativamente 


bassa e frequente Bora sulla costa. 


Pioggia e fulmini 





Mar Adriatico 
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A ottobre piogge 


sopra la norma 


Nel decimo mese del 
2015 le piogge nella 
nostra regione si sono 
concentrate — principal- 
mente in tre periodi: tra 
il giorno 2 e il 4, dal 13 
al19etrail 28e il 29. 
Le piogge cumulate nel 
mese sono risultate ab- 
bastanza elevate per il 
periodo specie in pianu- 
ra, sul Carso e sulla co- 
sta. 

In queste zone la plu- 
viometria mensile è va- 
riata dai 120-150 mm 
della parte più occiden- 
tale della pianura por- 
denonese (valore in 
media con il dato clima- 
tico) ai 290 mm misurati 
a Cividale. | valori di 
350-400 mm. misurati 
sulle Prealpi e quelli di 


CARNIA 
TOLMEZZO 219 
ENEMONZO 201 

FORNI DISOPRA 162 

PALUZZA 157 

FORNI AVOLTRI 156 
PESARIS 163 
+ MONTE ZONCOLAN 174 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 220 
CHIEVOLIS 376 
S.FRANCESCO 299 
CIMOLAIS 189 
PIANCAVALLO 301 
ALPI GIULIE 
TARVISIO 171 

FUSINE 180 

PONTEBBA 198 

CAVE DEL PREDIL 264 

+ MONTE LUSSARI 135 
PREALPI GIULIE 

MUSI 324 

CORITIS 266 
COLLINARE 


52.8 
45,3 
48.4 
37.0 
424 
41.6 
39.4 


59.4 
111.4 
78.8 
dd 
04.8 


47.0 
45,8 
46.4 
554 
39.2 


84.4 
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14 
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14 
14 
14 


29 
4 
4 
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14 
14 
14 
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REPORT 


Confronto climatico [3] 
Ultimi 3 mesi 
tot. A 
mm. %[9] 


1136 IC, 


977 ( 


Ultimi 6 mesi 
tot. A 
mm. %[5] 


GEMONA 268 794 13 8 | 1742 864 
150-200 mm della Car- BORDANO 327 82418 10 | 2133 1027 
nia e Canal del Ferro MANIAGO 231 502 14 10 | 1301 527 
risultano abbastanza in VACLE 123 48.8 4 9 | 1189 492 
linea con la climatolo- ZEGLIANUTTO 244 61.0 13 13 1195 595 
gia. FAGAGNA 225 647 13 10 | 1161 490 
Nel mese in regione si FAEDIS 247 805013 11 | 1188 615 
sono contati dai 9 ai 14 | sAN PIETROALNATISONE 290 90.2 13. 12 | 1456 805 
giorni di pioggia, alme- PIANURA UDINESE 
no 2-3 giorni in più ri- UDINE S.0. 221 85413 10 | 1036 536 30 839 
spetto al dato medio PRADAMANO 227 84.8 13 13 | 1260 695 1050 
climatico. CIVIDALE 210 72.3 13 11 | 1080 630 = 40 897 
In generale gli episodi di CODROIPO 209 84.2 133 11 65 461 20 937 
pioggia più importanti TALMASSONS 201 94.4 13. 10 928 516 49 776 


sono stati registrati nei 
giorni 13 e 14; ma la 
pioggia giornaliera più 
elevata nel mese, nella 
rete pluviometrica sinot- 
tica regionale, è stata 
misurata a Chievolis il 
giorno 4 con 111 mm; 
nella medesima località 
è stato misurato il cu- 
mulato pluviometrico 


LAUZZACCO 173 
BICINICCO 195 
GORGO 180 
PALAZZOLO D.S. 202 
CERVIGNANO 262 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 183 
VIVARO 216 
BRUGNERA 136 
SAN VITO AL TGL. 207 
ISONTINO 


69.6 
92.6 
93.0 
87.7 
99.2 


93.1 
90.4 
32.9 
68.1 


13 
13 
14 
13 
13 


13 
13 

4 
13 





11 
10 
11 

3 
di 


1015 
986 
col 
029 
994 


9 
3 
10 
10 


968 
1063 


508 
926 
367 
420 26 
9/0 56 


416 3 
504 ° 
393 10 
482 39 


841 
016 
550 
645 
023 


132 
8/3 
T4T 
822 








Ultimi 12 mesi 
tot. A 
mm. %[D] 











GRADISCA DIS. 277 103.7 14 12 | 1101 621 64 899 31 1636 18 


mensile più elevato: 367 CAPRIVAD.F. 231 898 14 11 | 106 571 55 90 21 15617 


mm. CARSO 
SGONICO 246 94.5 14 14 1018 543 37 752 10 1393 -2 
BORGO GROTTA 250 46.0 14 14 1038 535 832 1977 


FASCIA COSTIERA 
TRIESTE M.BANDIERA — 144 26.6 19 11 620 343 39 924 15 769 -14 
MUGGIA 167 41.6 15 11 674 380 981 032 
MONFALCONE 232 82.2 14 11 920 568 151 1422 


FOSSALON DI GRADO — 224 64.4 14 13 951 628 98 786 56 11399 23 


GRADO 277 72.8 13 14 | 1039 715 202 8/4 109 1433 66 
LIGNANO 231 96.6 13 11 706 413 42 560 10. 1059 0 
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Temperatura 
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Mar Adriatico 


A fine mese le temperature tornano a crescere 


Dal giorno 1 al 20 del decimo mese del 2015 le temperatu- 
re medie sono gradualmente diminuite per poi tornare a 


crescere nell'ultima decade. 
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si sono toccati i -4.3 °C e in pianura a Pradamano si è scesi 
sotto i +1 °C. 


In buona misura i valori termici non si sono mai scostati in 
modo significativo dal dato medio climatico; la media men- 
sile in pianura si è attestata intorno ai 14 °C. 

Le temperature minime più basse in regione sono state re- 


La temperatura più alta del mese è stata registrata il giorno 
8 quando a Brugnera si sono quasi raggiunti i 25 °C. 

La temperatura media del mare è diminuita dai 19 °C di ini- 
zio mese ai 16 °C del 31, con valori sempre leggermente al 
di sotto del dato medio climatico. 


gistrate il 20 e 21 quando nella località montana di Fusine 


Legenda 

I meteogrammi riassumono 
in quattro distinti pannelli i 
principali dati meteorologici 
giornalieri. 

Pannello 1 (superiore): è 
indicata la temperatura (°C) 
massima, media e minima 
a 1,8 m; la fascia arancione 
e blu indicano, rispettiva- 
mente, il 90° percentile 
della temperatura massima 
degli ultimi 10 anni e il 10° 
percentile della temperatu- 
ra minima degli ultimi 10 
anni. 

Pannello 2: pittogrammi 
con le condizioni prevalenti 
del cielo e i fenomeni; le 
barbe indicano la direzione 
di provenienza del vento a 
10mela 


relativa velocità massima 
giornaliera (5 m/s, trattino 
corto; 10 m/s, trattino lun- 
90; 50 m/s, triangolino). 
Pannello 3: è indicata la 
pioggia (istogramma) in mm 
e la radiazione globale in 
My/nî 

Pannello 4 (inferiore): tabel- 
la con i dati giornalieri. 


[1] Su fondo bianco il cu- 
mulato di pioggia (mm) e il 
numero di giorni di pioggia 
nel mese. 


[2] Dati di: 

- neve forniti da Ufficio Ne- 
ve e Valanghe della Regio- 
ne Friuli Venezia Giulia; 


- fulmini forniti da CESI- 
SIRF. 


[3] Confronto con le serie 
storiche OSMER degli ulti- 
mi 10 anni 

(dato mancante se serie 
dati <10 anni). 


[A] Giorno di pioggia: giorno 
con almeno 1 mm di piog- 
gia. 


[5] Scarto in % tra le piogge 
cumulate nel periodo e le 
piogge delle serie storiche 
OSMER degli ultimi 10 anni 
(dato mancante se serie 
dati <10 anni). 


[6] Giorno di gelo: 
Tmins0 °C. 


[7] Giorno di ghiaccio: 
Tmaxs0 °C. 


[8] Giorno caldo: 
Tmax=30 °C. 


[9] Notte calda: 
Tmin=20 °C. 


Le serie con dati mancanti 
sono state ricostruite e so- 
no indicate con “*”. 


0 Dati temporaneamente 
mancanti 


[=] La misura può essere 
soggetta a grossa incertez- 
za per le particolari condi- 
zioni del sito 


* Stazione di vetta 


Significato dei colori nelle 
tabelle 

nuovo massimo/ 
minimo 


valori compresi tra il 
10° e il 90° percentile 


valori inferiori al 
10°percentile 





valori superiori al 
90°percentile 





se la serie di dati è 
inferiore a 10 anni 


MZIEOL, 
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Temperatura del mare a Trieste (°C - 2 m di profondità) — Ottobre 2015 
0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
19.1 18.8 18.9 18.9 18.9 190 19.1 190 190 18.9 18.5 18.5 184 184 18.3 183 17.9 17.6 17.9 17.9 178 17.6 17.3 17.3 17.3 172 17.1 17.1 17.0 16.9 164 



























Confronto climatico [3] 
Temperatura aria (°C) 

media minima massima 

data ass. data 














TOLMEZZO 126 34 20 244 7 
ENEMONZO 10.4. -0.1. 20 223 7 13.5 
FORNI DISOPRA 90-01 17 193 25 10.1 
PALUZZA 96-13 20 213 5 
FORNI AVOLTRI 84-03 21 185 7 
* MONTE ZONCOLAN — 5.3 -2.2 16 14.9 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 103 07 22 208 
CHIEVOLIS 117 2620 214 
S.FRANCESCO 112 12 24 228 | 830/2012 3 01/2011 
PIANCAVALLO 6.9 -22 17 176 
*MONTE SAN SIMEONE 6.0 -04 16 16.1 | 5 29/2012 19.8 27/2006 
‘PALA D'ALTEI 6.7. -04 16 16.0 
ALPI GIULIE 
TARVISIO 74-25 21 16.6 | 6 | 2 30/2012 1 02/2011 
FUSINE 66-46 21 178 
PONTEBBA 10.2 12 20 202 
CAVE DEL PREDIL 7,3 -1.8 21 17.6 
*MONTE LUSSARI 35-35 1 137 .9 29/2012 19.0 20/2012 
PREALPI GIULIE 
MUSI 113. 2817 213 30/2012 26.0 05/2011 
CORITIS_ 97 14 20 194 30/2012 25.9 01/2011 
MONTE MATAJUR 5.6 -17 16 153 29/2012 19.4 27/2006 
COLLINARE 
GEMONA 136 15 22 247 i i 3 19/2009 29.2 05/2011 
BORDANO 142 55 20 249 
VACILE 130 21 21 246 21/2007 = 29.9 05/2011 
FAGAGNA 135 38 20 246 | 19/2009 29.2 05/2011 


FAEDIS 14.1 43 20 23.1 30/2012 294 02/2011 
SAN PIETRO AL NATISONE 12.5. 19 20 


PIANURA UDINESE 


12.7 -0.6 30/2012 27.5 01/2011 
10.8. -2.9 16/2009 — 26.3 05/2011 


10.4. -4.3 30/2012 23.5 03/2007 
30/2012 19.3 27/2006 


00 N DD IA O 








UDINE S.0. 13.6 24 20 238 0 0 0 0 21/2007 = 29.6 01/2011 
PRADAMANO 13.3 0.9 20 238 0 0 0 0 
CIVIDALE 13.8. 45 20 23.6 0 0 0 0 20/2007 = 29.0 05/2011 
CODROIPO 13,4. 2.1. 20 243 0 0 0 0 21/2007 = 29.4 05/2011 
TALMASSONS 14.1 3.9 20 246 0 0 0 0 21/2007 = 30.5 05/2011 
LAUZZACCO 13.9 3.1. 20 243 0 0 0 0 
BICINICCO 13.3 24 20 23.7 0 0 0 0 
GORGO 14.1 3.8 20 23.7 0 0 0 0 
PALAZZOLO D.S. 13.5. 2.0 20 24/1 0 0 0 0 21/2007 = 30.2 05/2011 
CERVIGNANO 13.7 2.7 20 244 0 0 0 0 31/2009 30.6 05/2011 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 13.5. 32 20 21/2007 = 29.5 01/2011 
VIVARO 13.8 39 21 246 21/2007 = 29.4 05/2011 
BRUGNERA 13.8. 3.1. 20 249 21/2007 = 28.9 02/2011 
SAN VITO AL TGL. 13.8 19 20 248 _ 21/2007 = 29.4 05/2011 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 14.1 1590 21 243 1 14.5. -1.1 21/2007 30.3 05/2011 
CAPRIVA D.F. 14.0. 2.6 20 23.5 i 14.4. -0.1 21/2007 30.2 05/2011 
CARSO 
SGONICO 13.3 2.6 20 217 o 13.9 0 0 0 0 13.5 -1.6 30/2012 28.7 02/2011 
BORGO GROTTA 13.0 18 20 21.5 5 0 0 0 0 


FASCIA COSTIERA 
TRIESTE M.BANDIERA 16.3. 10.6 20 218 16.8 5.8 29/2012 27.9 01/2011 
MUGGIA 16.4. 8.9 20 213 
MONFALCONE 14,7. 4.2 20 238 


FOSSALON DI GRADO 14,9 4.1. 20 236 i i 1.4 18/2011 29.3 02/2011 
GRADO 15.5. 72 20 219 i | 4.5 30/2012 27.5 02/2011 

LIGNANO 15.5 8.7 20 22.5 5.3 30/2012 29.3 05/2011 

BOA Paloma 15.5. 10.0 20 204 0.5 05/2011 24.8 01/2011 
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Gradisca d'Isonzo (GO) 
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Pioggia 0.0 1.9 13.0 10.3 0.1 6.6 0.9 2.4 0.1 0.0 00 0.0 57.7 1037 397 57 0.0 0.2 15.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 14 17.4 00 0.0 
Vento max 12.7 10.9 66 120 5.0 4.8 TA 3.7 7.0 148 15.0 47 8.80 124 92 7.9 6.0 4.6 5.0 5.2 6.1 10.0 43 3.7 5.5 10.1 5.9 5.3 71 78 15.1 
Vento medio 4.1 3.8 2.2 2.3 1.9 1.8 2.0 1.3 2.2 3.6 2.8 1.6 3.3 4.8 2.9 2.0 2.1 1.3 1.6 17 1.5 2.5 1.3 1.1 165 22 17 2.0 2.2 2.5 3.5 
T massima 20.7 22.8 24.2 €215 243 18.2 23.7 23.2 23.3 192 224 18.3 16.3. 15.1 20.2 17.1 19.0 18.9 17.5 193 194 18.3 20.3 217 20.5 217 22.0 17.2 15.8 211 21.1 
T media 15.9 17.7 17.8 17.2 17.0 16.2 18.5 16.8 16.5 16.3 164 144 14.1 137 147 116 119 136 111 98 10.2 11.2 11.2 10.8 114 124 11.9 13.5 145 145 144 
T minima 12.3 12.7 14.2 143 12.3 140 15.7 11.5 105 106 78 7.6 12.5 119 119 8.1 TA 10.7 40 2.8 1.5 2.2 3.6 2.2 4.2 4.8 3.2 9.9 12.8 6.9 4.4 
Radiazione 14.8. 13.9 12.5 5.1 141 24 10.2 88 130 55 100 58 0.9 2.3 8.2 12 20 .82 6.1 146 13.5 140 13.3 139 115 128 119 38 190 122 122 





Pordenone 


Temperatura (°C) 


Pioggia (mm) 
Radiazione (MJ/mq) 





Pioggia 0.0 0.6 49 273 0.1 0.2 0.8 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 531 45.9 56 8.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 3.2 295 0.1 0.0 
Vento max 11.7 86 5.6 5.3 3.6 4.0 6.5 3.1 4.7 116 41 5.3 6.9 10.9 6.2 TA 3.4 34 7.0 44 6.1 4.8 4.2 4.0 3.2 7A 4.7 5.9 7.5 5.5 8.2 
Vento medio 4.1 3.1 1.5 1.6 1.0 1.0 0.9 0.8 1.5 24 1.1 1.5 2.6 2.8 1.8 1.7 0.8 0.6 1.3 1.0 1.1 1.2 1.1 0.9 0.8 1.8 1.2 12 2.1 1.6 24 
T massima 20.2 20.8 21.9 20.9 23.5 184 236 239 22.8 199 231 18.9 14.7 15.2 189 14.1 16.7 17.5 17.3 17.7 18.2 17.8 192 204 182 21.2 20.4 15.2 15.0 206 20.3 
T media 15.6 16.6 16.5 16.0 16.2 16.2 17.5 17.3 16.7 15.9 15.9 15.1 13.7 136 13.5 10.5 10.2 12.7 114 94 10.2 10.3 10.5 10.6 10.6 12.6 11.8 12.5 137 138 128 
T minima 11.6 13.3 139 113 10.7 143 147 13.6 114 13.2 12.7 11.9 12.5 119 113 60 4.3 9.6 54 3.2 4.0 4.6 4.8 4.3 4.3 6.0 5.3 93 115 92 6.7 
Radiazione 13.4 6.0 71 53 141 27 TA 99 131 64 6.8 7.6 1.2 1.9 6.5 5.1 113 84 6.9 13.0 12.5 123 11.7 121 99 115 99 2.5 14 10.6 110 





Tarvisio (UD) 








© 
Ò 
5 
$ 
5 
sPIsì0ostiiì?ìa > PD QI I è 0 è è 0 è 090\0nILkS 0 
le] 080 (*) Ò do de di? 88° di di Ò 
Ri disse —_ Mia Cee = n i n - n \ st = e ceszà Se i e x : cia “— — ag — code -, Co PS 
32 
24 € 
2 È 
È 83 
o 
0 
Pioggia 0.0 0.0 2.8 21.8 0.0 0.7 ti fe 1.8 0.0 5.3 12.8 0.0 22.6 47.0 236 217 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 


Vento max 98 6.1 3.8 5.7 4.7 3.5 5.5 5.9 6.0 9.2 6.9 6.1 4.5 8.6 5.7 6.5 3.8 5.8 6.5 5.2 6.7 9.7 6.3 4.7 5.9 6.5 5.9 6.5 3.4 5.5 10.1 
Vento medio 1.9 1.3 0.9 1.0 1.2 0.8 14 A 1.5 3.1 0.9 14 1.2 2.6 1.7 1.2 1.3 14 14 1.3 14 24 LE 0.8 1.1 1.3 14 1.6 1.0 1.6 2.0 
T massima 8.2 12.6 16.1 142 16.6 147 134 141 15.9 113 10.6 16.2 82 8.4 9.7 8.6 7.9 122 71 11.5 124 110 144 149 147 143 12.7 15.0 10.3 12.5 120 
T media 6.3 74 10.7 106 90 110 111 10.8 106 97 7.8 Z.t 7.2 7.0 1.2 5.5 4.2 6.4 4.4 3.7 3.8 6.1 5.6 5.0 5.9 5.6 6.4 TI 8.9 8.7 6.1 
T minima 5.0 4.2 TA 5.5 3.3 7.3 9.6 8.0 5.3 7.8 2.6 1.3 6.4 6.3 5.2 1.7 14 1.3 10  -16 -25 18 0.0 -09 -13 -05 10 0.7 TA 3.7 1.6 
Radiazione 3.5 9.0 6.8 3.6 15.8 42 3.5 5.7 9.6 1.8 4.0 144 15 1.0 4.3 3.7 6.1 7.5 2.6 13.3 13.2 12.8 12.3 12.5 10.7 118 98 6.3 1.8 3.1 11.0 
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E = 
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Pioggia 0.0 2.2 96 462 00 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0. 45.6 52.8 15.6 254 00 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 18.4 0.2 0.0 
Vento max 6.7 5.8 6.0 5.4 5.6 4.2 6.6 4.1 5.4 8.2 8.9 7.8 2.9 6.1 3.9 6.3 5.0 4.0 7.0 6.5 7.8 8.5 5.8 5.2 4.9 TA 6.7 4.9 4.5 6.9 8.0 
Vento medio 2.3 1.9 14 1.3 1.9 0.9 1.3 1.2 1.6 2.5 2.3 14 0.7 12 1.2 2.6 1.5 1.2 2.1 2.3 2.6 2.6 1.6 1.8 14 1.9 1.1 1.0 14 2.3 2.8 
T massima 17.9 18.9 20.6 18.0 224 17.2 244 22.5 218 20.0 217 16.6 135 132 15.2 10.9 148 15.5 16.0 16.7 19.1 18.8. € 18.0 195 199 20.8 20.1 16.1 15.9 23.3 22.2 
T media 126 194 15.1 142 152 ‘149 17.2 16.5 ‘151 160 150 ‘122 125 115 116 8.6 8.9 11.0 10.4 9.1 9.6 10.1 10.5 11.3 11.5 12.4 11.8 12.1 13.6 149 12.2 
T minima 9.7 9.0 12.2 110 96 12.8 14.0 13.1 117 113 94 7.3 11.6 103 97 5.5 3.5 8.3 6.2 3.4 4.6 5.3 5.3 52 5.3 6.5 6.7 7.6 115 94 7.2 
Radiazione 9.2 6.5 6.0 1 14.1 22 8.7 6.3 9.7 6.0 5.9 73 0.9 0.6 33 14 84 4.7 5.3 12.2 12.1 11.7 112 117 96 109 105 24 1.5 10.0 10.1 
o 
© 
Pe) 
È 
5 
100 32 
75 24 € 
E “è 
E = 
ca 50 16 © 
9 5 
Fa s È 
x 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 
Pioggia 0.0 13 8.2 10.0 0.0 15.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 8.2 96 241 189 00 1.7 266 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 19.2 0.0 0.0 
Vento max 27.2 203 9.1 12.1 4.9 5.4 197 11.2 15.9 333 286 84 12.3 18.3 118 139 39 6.5 20.3 15.8 17.6 190 17.8 147 83 16.7 10.2 6.0 16.6 298 312 
Vento medio 14.3 97 2.6 2.9 1.8 1.6 4.9 2.6 4.2 16.2 64 1.9 3.9 6.0 3.1 3.1 1.7 1.9 5.8 4.4 6.2 7.8 6.3 2.8 1.7 4.2 2.5 1.8 3.6 14.3 15.8 
T massima 18.1 21.2 20.1 20.7 20.1 19.3 20.9 21.2 218 € 18.5 € 18.5 17.9 19.1 20.2 18.9 16.6 16.1 16.6 16.1 16.9 17.4 15.9 20.1 18.4 17.3 20.4 204 17.5 17.4 187 183 
T media 15.9 18.0 18.3 € 18.5 € 18.6 18.3 € 190 19.1 18.9 17.2 16.8. 15.9 16.9 17.0 16.9 13.6 13.9 148 134 13.7 144 139 15.7 15.5 143 16.9 16.0 15.7 16.2 16.5 15.6 
T minima 13.6 16.1 15.9 16.3 17.4 17.4 17.4 17.7 164 16.1 146 13.8 148 134 143 115 10.7 125 113 10.6 120 12.7 118 126 115 141 138 136 15.3 144 14.0 
Radiazione 14.1 116 95 3.5 14.4 1.8 6.4 4.9 10.8 40 6.0 9.0 0.9 1.9 7.9 4.8 118 84 7.5 134 112 113 125 127 91 110 112 37 0.7 114 11.3 
©) 
° 
= | 
H 
s 
€ 5 
E 3 
E e 
(14 
Pioggia 0.0 0.7 6.0 9.1 0.0 1.6 0.8 0.8 0.0 0.8 0.5 0.0. 85.4 518 218 104 00 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 200 00 0.0 
Vento max 13.5 97 5.7 10.6 4.5 4.5 6.5 3.5 6.4 73 10.3 39 9.1 10.1 7.9 5.9 4.0 DT 6.5 4.1 44 5.4 3.5 3.4 3.8 8.9 5.1 4.7 T2 10.0 10.3 
Vento medio 5.6 4.2 1.8 22 1.6 1.3 1.8 TL 1.9 1.6 1.8 0.7 2.7 4.1 2.5 id 1.3 0.9 1.6 1.1 14 14 1.2 1.3 0.9 2.3 1.5 1.3 2.1 3.9 4.7 
T massima 18.8 21.2 22.6 20.3 238 17.9 230 22.7 225 18.9 216 17.3 13.7 145 184 141 16.6 17.2 16.4 17.8 183 18.2 196 204 194 20.7 20.3 15.7 15.4 199 204 
T media 15.4 17.0 16.9 16.0 16.7 15.7 17.8 17.2 164€ 15.9 14.5 13.5 12.7 13.0 13.6 10.4 10.4 12.5 10.8 93 10.3 10.5 10.8 € 11.3 11.0 14.2 12.0 12.2 14.1 15.5 15.2 
T minima 13.1 14.0 13.4 10.8 12.1 13.4 15.2 12.8 104 125 82 8.3 12.0 11.2 110 5.2 4.5 9.2 3.8 24 2.7 3.1 4.7 4.5 4.0 5.6 5.2 7.0 12.5 109 112 
Radiazione 12.3 10.3 88 5.4 11.7 26 8.6 8.6 11.3 6.1 94 4.6 0.9 1.8 6.0 4.7 tI 8.1 5.9 12.7 122 122 115 121 9.7 11.3 104 34 1.6 10.6 10.9 
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Vento 


Raffica massima giornaliera (m/s e km/ora) 


Nei grafici sono riportate 
per 6 stazioni significative 
del Friuli Venezia Giulia le 
raffiche massime giornalie- 
re (punti rossi, m/s) del 
vento a 10 m suddivise per 
ottante; nel box in grigio la 
raffica massima per ottante 
con l'indicazione del giorno 
in cui si è verificata. 


Nella tabella è riportata la 
velocità media del vento 
filato a 10 m (m/s), la velo- 
cità media (m/s) e la fre- 
quenza (%) del vento per 
ottante. 
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